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Bolsonaro  apresenta 
boas  condições  clínicas 


Recuperação  -  dois 
dias  após  ser  esfaqueado, 
presidenciável  está  na  UTI 
do  Hospital  Albert  Einstein. 
Ontem,  em  foto  divulgada 
pelo  filho  em  rede  social, 
simulou  estar  armado. 


Transferência  -  também 
no  sábado,  Adélio  Bispo 
de  Oliveira,  que  assumiu 
a  autoria  do  ataque, 
foi  transferido  para  a 
Penitenciária  Federal  de 
Campo  Grande.  Página  41 


Na  reta 
final  do 
Chefs 
Gourmet 
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